Wiadystaw Krucyusz Nowakowski 


emerytowany Dyrektor Biur pomocniczych przy c. k. Sądzie, 


przeżywszy lat 70, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu dnia 9 stycznia 1899 r. 


Stroskana Żona i bliższa rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we środę dnia Il b. m. o godzinie 3 popołudniu z krypty 
kościoła XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we czwartek dnia 12 b. m. o godzinie 9 rano w kościele OO. Reformatów. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego, ul. Kopernika. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


